Methodes d’etudes en sedimentologie. 

1 notes de terrain : 

_Date heure 

localisation des prelevements (gps) 

_Type d’environnement (marin lacustre) 

_Description du site. 

2 photos et/ou croquis 

3 Prelevements d’echantillons : 

_A partir d’un affleurement 
_A partir de sediments 

II existe differents types de carottages possibles en milieu marin (dragage...) 

En milieu lacustre, on utilise un carotteur manuel. 

4 Description de carotte : 

_ Les differentes successions lithologiques (mineralogie, composition, couleur, charte de 
Munsel.) 

_Description des structures (geometrie, epaisseur, structure, grano classement.) 

_Description des fossiles (identification, position, nombre, taille, fragmentation.) 

_Description des structures (taille et forme des grains.) 

5 Prelevements d’echantillons au sein de la carotte : 

_Determiner le pas d’echantillonnage (determine la precision de la mesure) 

_Notation des echelles. 

6 Analyse granulometrique : 

II existe trois grands groupes de grains geologiques : les pellites (argiles, silts fin a grossiers) ; 
les arenites (sables tres fins a tres grossiers) et les rudites (granules, graviers, caillou, bloc...) 

6-1 Traitement en laboratoire 
6-1-1 Lavage parvoie humide. 

Avec tamis (deux) dont la taille permet de separer pellites, arenites et rudites 

On met ensuite les pellites a sedimenter et on place les arenites et les rudites a I’etuve. 

6-1-2 Fraction inferieure a 63 micrometres : 

_Estimation 

_Decantation. 

6-1-3 Fraction superieure a 63 micrometres. 

JJtilisation d’une colonne de tamis. 

Jnconvenients de cette methode : agregats de particules, obstruction des mailles, forme 
irreguliere des particules. 

_Valable pour des roches meubles, pas pour des roches consolidees. 

6 -2 Traitement des donnees : 

JHistogramme des frequences dont on obtient une courbe des frequences. 


II existe deux types de courbes de frequences differentes : les courbes unimodales et les courbes 
plurimodales (avec un ou plusieurs extremums hauts.) 

_Courbe cumulative : 

Cette courbe permet de trouver des valeurs appelees percentiles et qui correspondent a la taille 
des grains a 25 ; 50 et 75% 

Ces percentiles nous permettent de calculer le grain moyen (moyenne entre P25 et P75) et de 
mesurer le centile (le plus gros grain) 

Classement du calibrage des grains. 

Jndice de Track : 

50 = V(P25/P75) 

51 SO est compris entre 1 et 1 .2 I’echantillon est homogene. 

Si SO est compris entre 1 .2 et 1 .6 il est bien classe 

Entre 1 .6 et 2 il est mediocrement classe et si SO est superieur a 2 I’echantillon est heterogene. 

JDeviation standard a 

a= P25-P75 divise par 2 

Si a < 0.35 Tres bien classe 

Si 0.35 <g< 0.50 Bien classe 

Si 0.50<o<0.71 Assez bien classe 

Si 0.71<o<1 Moyennement classe 

Si 1<o<2 Mediocrement classe 

Si 2<o<4 Tres mal classe 

Jndice d’asymetrie 

Mesure par skewness : Sk = (P25 x P75)/P50 2 
Si Sk = 1 ; asymetrie nulle 
Si Sk > 1 ; asymetrie negative 
Si Sk < 1 ; asymetrie positive 

Interpretation : 

_Courbe de frequence bimodale : depot d’un type de sediments puis melange avec un second 
sediment. 

_Grain moyen : idee de la force du courant (plus le grain moyen est gros plus le courant etait 
fort et emmenait les petits grains. 

_Le centile nous informe sur la vitesse maximum du courant. 

_Le classement nous informe sur le mode et la duree du transport (vent courant, glaciers) 
JJasymetrie nous indique I’energie du courant responsable du depot, une asymetrie negative 
montre un transport de haute energie tandis qu’une asymetrie positive montre un transport de 
faible energie. 

7 Morphoscopie : 

Examen de la forme des elements detritiques (galets, grains de sable) 

On met en evidence I’usure du sediment et on en deduit son mode de transport. 

7-1 les galets 

Les galets sont caracterises par trois dimensions : L, I et e 
L’indice d’aplatissement est a = (L+l)/2e 
Si a=1 le galet est une sphere. 

Lorsque a devient de plus en plus grand que 1 le galet est de plus en plus plat. 

7 -2 Le sable : 


Classement de I’etat du sable : 



Tres anguleux ; anguleux ; sub anguleux ; sub emousse ; emousse ; tres emousse. 

II existe differentes categories de grains : 

Les grains non uses (NU) : anguleux ; traces de chocs, peu de transport. 

Les grains emousses luisants (EL) : brillants, transparents, polis, transport par I’eau. 

Les grains ronds mats (RM) spheriques, pas transparents, transport par le vent. 

Un sediment est caracterise par les differents types de grains qui le compose et leurs quantites. 
Caracteres generaux : 

_Sable marin anguleux, luisant, calibre 

_Sable fluvial anguleux amont emousse aval peu luisant mal classe. 

_Sable glaciaires tres anguleux broyes aucun calibrage 
_Sable eolien tres arrondis rond mat. 

8 Exoscopie 

Etude microscopique de la surface des grains detritiques. 

Observation de 

_T races : transport 

_Trace de choc : energie du transport 

_Trace de dissolution : alteration. 

Methode d’etude des microfaunes et microflores. 

8 . 1 Prelevement 

Attention aux pollutions et a I’etiquetage. 

8.2Traitement des echantillons. 

8.2- 1 Procedes d ’extraction mecanique 

_Le frottis = le plus rapide pour preparer les micros fossiles. 

_Le lavage = le plus courant pour extraire des micros fossiles. 

8.2- 2procedes d’extraction chimique 

Differentes attaques acides afin d’extraire les fossiles souhaites. 

Confection de lames minces pour les roches consolidees. 


Deviation standard 

Valeur 

Classement 

Interpretation 

a < 0.35 

Tres bien 
classe 

Courant de transport 
regulier 

0.35<a<0.50 

Bien classe 




0.50<g<0.71 

Assez bien 
classe 

Courant de transport assez 
regulier 

0.71<g<1 

Moyennement 

classe 


1<g<2 

Classement 

mediocre 

Courant de transport peu 
regulier 

2<g<4 

Tres mal 
classe 


Indice de Track 

Valeur 

Classement 

Interpretation (courant) 

1<So<1,2 

Homogene 

Tres regulier 

1 ,2<So<1 ,6 

Bien classe 

regulier 

1 ,6<So<2 

Classement 

mediocre 

peu regulier 

2<So 

Heterogene 

irregulier 


Skewness 

Valeur 

Asymetrie 

Interpretation 

Sk=1 

Nulle 


Sk<1 

Positive 

Courant faible 






Sk> 1 


Negative 


Courant fort 




